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System Configuration 


MICROPHONE 
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MICROPHONE 
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MONITOR 1; \ BATTERY 
. EAREHONE NP-1 TYPE 


MONO/STEREO MICROPHONE 
MV-P612U MIC HOLDER 
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1.5" VIEWFINDER i BATTERY HOLDER 
VF-P115E | | BH-P27U 


NB-G1 (4 PACK) BATTERY CHARGER 
(AC POWER ADAPTER) 
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ERI OD: (PRO PAC, MAGNUM, TRIMPAC, HYTRON) 


TP-P300 


CARRYING CASE 
CB-P90U 


Oc) FOCUS MANUAL UNIT 
HZ-FM13 (FUJI) 
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All model numbers, specifications and prices are subject to change without notice. ive 
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